ಜನಾ ಹೇಲು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತು 
1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ :910 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ ರಾಥೋಡ್‌ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 28.09.2020 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ.ಸಂ ಪ್ರಶ್ಲೆ ಉತ್ತರ 
ಅ ಠಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ನೋಂದಾಯಿತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ 
ಸಾರ್ಯಾನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; | ಪೈಕಿ 62 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿವೆ. ವಲಯವಾರು ಸಕ್ಕರೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ | ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳ |[3.ಸಂ 1 ವಲಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ [ಸ್ತಗಿತ ಸಮಾಪನ 1ಒಟ್ಟು | 
ಸಂಖ್ಯ: ಎಷ್ಟು (ವಿವರ||" ನಾ 4p 2 
ನೀಡುವುದು) 2 ಜಂಟಿ ವಲಯ _ F 01 01 
3 ಸಹಕಾರಿ 12 04 06] 22 
ವಲಯ 
4 ಸಹಕಾರಿ 06 01 - 07 
ವಲಯ 4 
(ಗುತ್ತಿಗೆ 
3. ಖಾಸಗಿ ವಲಯ 44 10 ಖಿ 54 
ಒಟ್ಟು 62 17 07 86 
ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಿ೦ದ | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳು 15,90,757 ಮೆ.ಟನ್‌ 
ಮೊಲ್ಯಾಸಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ | ಗಳಷ್ಟು ಮೊಲ್ಯಾಸಿಸ್‌ (ಕಾಕಂಬಿ) ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು | 
ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ | ಅನುಬಂಧ-ಅ ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಎಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ರಾಜ್ಯದ 53 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳು 1516.22 ಮೆ.ವ್ಯಾಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ 
ಸಾಮರ್ಥ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಆರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದೆ. 
a ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳಿಂದ ಕಾರಾನೆಗಳು ಅರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಮೆ.ಟನ್‌ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ 
ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು? | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ.12890 ಗಳಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಬರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮುಬಂಧ-ಇರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳು 353.45 ಲಕ್ಷ 
ಮೆ.ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಸುರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೆ.ಟನ್‌ಗೆ ರೂ.128.90 ಗಳಂತೆ; 
ಒಟ್ಟು ರೂ.455.60 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (657 | 
ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆದಾಯವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರೆಯುವ 
ಕಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ,  ಮೊಲ್ಯಾಸಿಸ್‌ನಿಂದ ಎಥನಾಲ್‌, ಮದ್ಯಸಾರ ಹಾಗೂ 
ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪ-ಉತ್ಸನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್‌ 
ಮಡ್‌ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ' ಬಗಾಸ್‌ವಿಂದ 
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯತ್‌ ಬಳಕೆಯು ಆಯಾ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಅವಧಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾರಾನೆಯು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ 
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದವಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಯಿಂದ 
ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಕಾಕಂಬಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್‌ಮಡ್‌ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ 
ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐ 204 ಸಿಓಎಫ್‌ 2020 


(/ ಹೆಬ್ಬಾರ) 


ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು 


ಮ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ.ರಾಧೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ 
| 
ಹೊಂದಿದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ910 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-ಕ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ನಾನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ ಕಾಕಂಬಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಕೆ. ಕಾಕಂಣ ಉತ್ಪಾದನೆ 

ಕಾರ್ಪಾನೆಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ (ಸ್ಯ 

ಸಂ § ನ (ಮೆ.ಟನ್‌ಗಳಲ್ಪ) 
ಚೆಕಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ 

7 Tಅಥಢಷಿ ಪಾರ್‌ ಪೆ. ವಿಷ್ಣು ಅಣ್ಣಾನಗರ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 31856 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

17 ಫೃಷಾ ಹಗಣ್ಸ, ತಾಷ್ಕಔನರಿ, ` ಪಾನಾಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್‌್‌ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
(ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಸಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) 

3 ಚಿದಾನಂದ ಬಸಪ್ರಭು ಫೋರೆ ಸಹೆಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಸಾನೆ 38580 
ನಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾ॥, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

4 ಇ.ಐ.ಡಿ ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿ., ಬಾನ್‌ಪೇಟೆ, ರಾಮದಗಣ 22466 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
(ಧನಲಳ್ಸಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) 

5 | ಘಟಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಕಾರ್ಸಾನೆ ನಿ, ಹಂಗನಕೇರಿ, 95997 
ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಕ ಸೋಕಾಕ್‌ ಶುಗರ್ಸ, ಕೊಳವಿ, ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 18139 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

2; ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಕಾರ್ಹಾನೆ ನಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ, 15005 
ಚೆಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

8 | ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಕಾರ್ಬಾನೆ ನಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ, 20000 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

9 ಕೃಷ್ಣಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಾರ್ಯಾಸೆ ಪ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 14787 
ಹಳಿಯಾಳ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

1ರ | ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಫಾರ್ಬಾನೆ ನಿ ಎಂಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, 8255 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

1 (ಓಂ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ಜೈನಾಮರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 10237 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಗ ಗಕಾಜಕಾ ಶುಗರ್‌, (ರಾಯಬಾಗ್‌ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ 8710 
ಕಾರ್ನಾನೆಂಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು), ಮೇಕಳಿ, ರಾಯಬಾಗ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

13 | ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಬುರ್ಲಟ್ಕಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 17817 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

7 ಗಕಾಾಾ ಶುಗರ್‌, ಮನೊಳಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 34433 


ಸತೀಶ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಹುಣಶ್ಯಾಳ, ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 


43300 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 
ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಸಾನ ವರ್ಕ್ಸ್‌ ಲಿ, ಕಾಗ್‌ವಾಡ್‌, ಅಥಣಿ 15527 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

17 ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಸಾನೆ ನಿ., ಸಿದ್ದಸಮುದ್ರ, 9548 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆ 

18 | ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ಸೌಂದತ್ತಿ, ರಾಯಬಾಗ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 49350 
ಬೆಳಗಾವಿ' ಜಿಲ್ಲೆ 

19 | ಉಗಾರ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಉಗಾರ್‌ಖುರ್ದ್‌, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 57263 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ oo 

20 ] ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಲಿ. ಬೇಡ್ಕಿಹಾಳ್‌, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 35760 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

21 ವಿಶ್ವರಾಜ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಯೀಸ್‌ ಲಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ, 29550 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

22 | ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಸ್ಮಿ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಹಿರೇನಂದಿ, ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 8020 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

23 | ಬೆಳಗಾಂ, ಶುಗರ್ಸ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ ಹುಡಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾವಿ 18325 
ತಾಲ್ಲೂಕು. & ಜಿಲ್ಲೆ 

24] ಹರ್ಷ ಶುಗರ್‌, ಸೌದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 19003 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಲೆ 

25 | ಬೀಳಗಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಬಡಗಂಡಿ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 42693 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

26 1 ಜೆಮ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ' ಕುಂದರಗಿ, ಬೀಳೆಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 21466 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

27 | ಗೋದಾವರಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಸಮೀರವಾಡಿ, ಮುಧೋಳ್‌ 29972 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

28] ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕೇನ್‌ ಪವರ್‌ ಲಿ, 'ಉತ್ತೂರ್‌, ಮುಧೋಳ್‌ 47968 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

25`|ಜಮಖಂಡಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ 7575 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

30 | ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಮುಧೋಳ್‌, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ. 31649 

31 ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ 54270 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

32 | ರೈತರ ಸಸಕಾನಿ, ರನ್ನಾನಗರ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, 15145 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

33 | ಇ.ಐ.ಡಿ. ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿ. ನಾಗರಾಳ, ನಾಯಿನೇಗಿಲಿ, 24185 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 

34 | ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪಿಯಾ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಹಿಷ್ಟರಗಿ-ಮೈಗೂರು, 41768 


ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 


35 |'ಎಂ.ಆರ್‌.ಎನ್‌ ಕೇನ್‌ ಪವರ್‌ ಲಿ, ಕಲ್ಲಾಪುರ (ಎಸ್‌.ಕೆ) 18600 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ. 
ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆ 
36 | ಇಂಡಿಯನ್‌ ಶುಗರ್‌ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಕರಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿ ಲಿ. 8145 
ಹಾವಿನಾಳ, ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
37 | ಜಮಖಂಡಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, (ಘಟಕ-2) ನಾದ್‌ ಕೆಡಿ, ಇಂಡಿ 13057 
ಈಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪಮರ ಜಿಲ್ಲೆ 
38 | ನಂದಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಜಾನೆ ನಿ, ಕೃಷ್ಣಾನಗರ, 26917 
| ವಿಜಯಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 
39 | ಕೆ.ಪಿ:ಆರ್‌. ಶುಗರ್‌ ಮಿಲ್‌ ಪ್ರೈ ಲಿ, ಅಲಮೇಲು ಗ್ರಾಮ, 38731 
ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
40 | ಮನಾಲಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಮಲಫಾನ್‌, ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 7493 
ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆ 
41 |ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶುಗರ್‌ ಲಿ. ಕಾರಜೋಳ್‌, 24030 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
42 [ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಶುಗದ್ನ ೩ 4ಮಕಲ್‌ ಪ್ರ. ಈ. ಯರಗಲ್‌, 26100 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್‌ ತಾ॥, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
43 | ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಸಕಾ ನಿ, ಮರಗೂರು,ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 14000 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ 
| ಇವ ಪ್ಯಾರ ಇಂಡಿಯಾ) ಈ. ಹುಲ್ಲಟ್ಳಿ, ಹಳಿಯಾಳ 32050 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಗೆದಗ ಜಲ್ಲೆ 
45 | ವಿಜಯನಗರ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಮೃಢಗಿರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ 31013 
ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) ಗಂಗಾಪುರ, ಮುಂಡರಗಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆ 
46 | ಜಿಎಂ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, (ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ 21994 
ಕಾರ್ನಾನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು]  ಸಂಗೂರು, ಹಾವೇರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 
ಜೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆ 
47 | ಭಾಲ್ಕೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಭಾಜೋಳಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 14710 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ 
48 | ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಹಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಜಾನೆ' ನಿ, 14257 
ಹಿಚೆಕ್‌ಮಠ್‌, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ 
49 | ನಾರಂಜಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಜಾನೆ ವಿ, ಇಮಾಂಪುರ, 9317 
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 
5ರ] ಬೀದರ್‌ ಸಾನ್‌ ಶಕ್‌ರ್‌ ಸಾರ್ಬಾನಾ ಲೆ; ಮೊಗ್ಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮ, 15828 


ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೈವೇ ನಂ.9, ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು 
ಜಿಲ್ಲೆ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆ 
51 | ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಭೂಸನೂರು, "ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, 13191 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

(ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಾನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) 


52 | ರೇಣುಕಾ ಶುಗರೈ, ಹವಳಗಾ, ಅಫ್ವಲ್‌ಮರ ಈಾಲ್ಲೂಕಂ, 4911 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


53 | ಉಗಾರ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿ ಘಟಿಕ ಜೇವರ್ಗಿ 11558 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

1" ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆ 

37ರ ನಾನ್‌ ಈಗದ್ನ ಪ್ಲ ಪಮನಾರು ಗ್ರಾಮ, 

ಶಹಪುರ "ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

1] ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆ 

55 | ದಾವಣಗೆರೆ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ಕುಕ್ಕವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 17208 

ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 

56 | ಶ್ಯಾಮನೂರು ಶುಗಡ್ಸಿ ಲಿ, ದುಗ್ಗಾವತಿ, “ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 10524 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆ 

57 ಮೈಲಾರ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಬೀರಬ್ಬಿ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ 23091 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಮಂಡ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ £ 

58 | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶುಗರ್ಸ ಲಿ, ಭಾರತಿ ನಗರ, ಮದ್ದೂರು 471355 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 

59 | ಕೋರಮಂಡಲ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ (ಐಸಿಎಲ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌) ಲಿ, 40078 

ಮಾಕವಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 
60 | ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ (ಎಸ್‌ಸಿಎಂ) ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಕೊಪ್ಪ, 30338 

= | ಮದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 

ಮೈಸೂರು ಬಲ್ಲೆ 

61 | ಬನ್ನಾರಿ ಅಮ್ಮನ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಅಳಗಂಚಿ, ನಂಜನಗೂಡು 4422 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಲ್ಲೆ 

62 |ಬನ್ನಾರಿ ಅಮ್ಮನ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಕುಂತೂರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 66100 

ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಹಿಟ್ಟು 1590757 


NU 


BR ಹಾಗೂ 
ಬೂ ಬ ಲ್‌ 


ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ 


ಹೊಂದಿದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ910 ಕ್ಥೆ ಅನುಬಂಧ-8 ೮ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಕಾಸೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರ 


ಕ. ವಿದ್ಯುತ್‌ 

kt ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳ' ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಮಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಪ) 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ 

1 ಅಥಣಿ ಶುಗರ್‌ ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಅಣ್ಣಾನಗರ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 24.00 

[ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಜೆ 

೫ ಚಿದಾನಂದ ಬಸಪ್ರಭು ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾಸೆ 28.70 
ನಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾ॥, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

3 ಇ.ಐಃಡಿ ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿ. ಖಾನ್‌ಪೇಟೆ, ll 13.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
(ಧನಲಕ್ಸಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) 

4 | ಗೋಕಾಕ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಕೊಳವಿ ಡೊಣಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 15.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

3] ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಕಾರ್ಯಾನೆ ನಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, 15.00 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

6 | ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಕಾರ್ಯಾನೆ ನಿ. ಸಂಕೇಶ್ವರ, 52.00 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

7 [ಕೃಷ್ಣಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಜಾನೆ ನಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 27.00 
ಹಳಿಯಾಳ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

8 ಕವ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಬುರ್ಲಟ್ಟಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 68.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

9 |ರೇಣಕಾ ಶುಗರ್ಸ, ಮನೋಳಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 34.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

10 | ಸತೀಶ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ಹುಣಶ್ಯಾಳ, ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 31.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

11 | ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಶುಗರ್‌" ವರ್ಕ್‌ ಲೆ, ಕಾಣ್‌ವಾಡ್‌, ಅಥಣಿ 20.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

12 | ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಸೌಂದತ್ತಿ, ರಾಯಬಾಗ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 35.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

13 | ಉಗಾರ್‌ ಶುಗೆರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಉಗಾರ್‌ಖುರ್ದ್‌, ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 87.50 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

4 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಷವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್‌ `ಈ ಬೌಡ್ಮಹಾಳ್‌, ಕ್ಯಾತ 23.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 

15 | ವಿಶ್ವರಾಜ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಲಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ, 39.00 


ಹುಕ್ಯೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಸ್ಮಿ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಹಿರೇನಂದಿ, ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, 18.00 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಬೆಳಗಾಂ ಶುಗರ್‌ ಪ್ರೈ.ಲಿ, ಹುಡಲಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಾವಿ 14:00 
ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಪ 

18 | ಬೀಳಗಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಬಡಗಂಡಿ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಂ, 30.00 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

19 | ಜೆಮ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಕುಂದರಗಿ, ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಂ, 22.50 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

20-1 ಗೋದಾವರಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ ಸಮೀರವಾಡಿ,; ಮುಧೋಳ್‌ 45.56 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

21 | ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕೇನ್‌ ಪವರ್‌ ಲಿಿ,' ಉತ್ತೂರ್‌ೆ, ಮುಧೋಳ್‌ 78:00 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

22 |ಜಮಖಂಡಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಹಿರೇಪಡಸಲಗಿ, ಜಮಖಂಡಿ] 29.80 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 

23 | ನಿರಾಣಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ -ಲಿ, ಮುಧೋಳ್‌, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ. | 62.00 

24 ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಇವಾ 41.50 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ | 

25 | ರೈತರ ಸಸಕಾನಿ, ರನ್ನಾನಗರ, ' ಮುಧೋಳ ಮಾಕಾ 11.00 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ 

26 | ಇ.ಐ.ಡಿ. ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿ, ನಾಗರಾಳ, ನಾಯಿನೇಗಿಲಿ, 15.50 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 

275 ಸಾಯಿ``ಪ್ರಿಯಾ `ಪಗರ್ಸ್‌ `ಈ ಸಷ್ಪರಗ-ಮೃಗಾರು, 30500 
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಪವಿಜಯಮರ ಜಲ್ಪೆ 

28 | ಇಂಡಿಯನ್‌ ಶುಗರ್‌ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಸರಿಂಗ್‌ ಕಂಪನಿ ಲಿ, 19.50 
ಹಾವಿನಾಳ, ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಂಯುಪರ ಜಿಲ್ಲೆ 

29 | ಜಮಖಂಡಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, (ಘಟಿಕ-2) ನಾದ್‌ ಕೆಡಿ, ಇಂಡಿ 27.50 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 

30 | ನಂದಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಜಾನೆ ವಿ, ಕ್ಯಷ್ಣಾನಗರ, 18.14 
ವಿಜಯಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 

31 |[ಕ.ಪಿ.ಆರ್‌. ಶುಗರ್‌ ಮಿಲ್‌ ಪ್ರ ಲಿ, ಅಲಮೇಲು ಗ್ರಾಮ, 26.50 
ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ j 

32 | ಮನಾಲಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಮಲಫಾನ್‌, ಸಿಂಧಗಿ ಈಲ್ಲೂಕು, Too 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 

33 |ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಛಿ ಕಾರಜೋಳ್‌, 26.00 
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 

34 | ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ & ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಯರಗಲ್‌, 18.00 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್‌ ತಾ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 


'ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆ 


ಇ.ಐಡಿ ಪ್ಯಾರಿ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿ, ಹುಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಹಳಿಂಯಾಳ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


31.37 


ನದಗ'ಹಕ್ನ 


36 


ವಜಯನಗರ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಮೃಢಗಿರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ 
ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) ' ಗಂಗಾಪುರ, ಮುಂಡರಗಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ 


31.50 


ಹಾವಾರ ಹಳ್ಳ 


37 


ಜಿಎಂ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. (ಕರ್ನಾಟಿಕ್‌ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ 
ಕಾರ್ಜಾನೆಂಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) ಸಂಗೂರು, ಹಾವೇರಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ KN 


ಜೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆ 


38 


ಭಾಲ್ಯೇಶ್ವರ ಶಾಗೆರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಭಾಜೋಳಗ, ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಾನೆ ವಿ 


ಹಿಚೆಕ್‌ಮಠ್‌,. ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ 


12.00 


40 


ನಾರಂಜಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರಾನೆ ನಿ, ಇಮಾಂಮುದರ, 
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 


8.00 


41 


ಬೀದರ್‌ ಕಿಸಾನ್‌ ಶಕ್ಕರ್‌ ಕಾರ್ಜಾನಾ ಲಿ, ಮೊಗ್ತ್ಡಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮ, 
ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೈವೇ ನಂ9, ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು 
ಜಿಲ್ಲೆ 


15.00 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆ 


42 


ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಭೂಸನೂರು, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
(ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಸಾನೆಂಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) 


34.00 


43 


ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್‌, ಹವಳಗಾ, ಅಫ್ನಲ್‌ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


29.70 


ಉಗಾರ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿ ಘಟಿಕ ಜೇವರ್ಗಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


15.50 


'ಸಾಡಗಕ ಜ್ತ 


4 


ಕೋರ್‌  ದ್ರೀನ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ತುಮಕೂರು. ಗ್ರಾಮ, 
ಶಹಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


24.00 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆ 


46 


ದಾವಣಗೆರೆ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ಕುಕ್ಕವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ 


24.45 


41 


ಶ್ಯಾಮನೂರು ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ದುಗ್ಗಾವತಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ 


22.00 


SE PE SE 


ಬಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆ 
ಗಾರ 


[3 


ಮೈಲಾರ್‌ ಪುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಬೀರಬ್ಬಿ, ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


18.00 


ಮಂಡ್ಯ ಪನ್ಸೆ 


49 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಭಾರತಿ ನಗರ, ಮದ್ದೂರು 26.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಖ್ಯ 
50] ಕೋರಮಂಡಲ್‌ ``'ಹಣರ್ಸ್‌ ವನಿಎಲ್‌ ಪರ್ಸ್‌] ಈ, 30ರ 
ಮಾಕವಳ್ಳಿ, ಫೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 
51 | ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ 4(ಎಸ್‌ಸಿಎಂ) ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ಕೊಪ್ಪ, 26.00 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ: 
1] ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ 
52 | ಬನ್ನಾರಿ ಅವ್ಕೂನ್‌ -ಶುಗರ್ಸ್‌ "ಲಿ, ಅಳಗಂಚಿ, ನಂಜನಗೂಡು 36:00 


| ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 
'ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲೆ 


33--ಜನ್ನಾರಿ ಅಮ್ಯನ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ. ಕುಂತೂರು; "ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ" 20.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಬಟ್ಟು 1516.22 


ಆಯುಕ್ತ pa ಹಾಗೂ 


ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು 


pe ಥ್‌ 
Ka 


ಈ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ 
ಹೊಂದಿದವರು) ಇಪರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲದ ಪ್ರಶ ಸಂಖ್ಯೆ 91೦ಕ್ಲೆ ಅ x] 


p 
ee ಹಾಗೂ 


ಸಕ್ಕರೆ:ನಿರ್ದೇಶಕರು 


